ヒミツは、このハニカム反射板 


むレンズのような効果で 

前方に熱を集中 


璧 


ノ\ニカム 
反射板が 


ない 


場を 


八ニカム 
反射板が 


ある 場合 






熱娜散 





安瓜の S-J ET 認証 

財団法人電気を全環境研究所の電気製品の規格適合試験、 
工場の品質管理体制等をパスしています。 


れでおり、 





試験条件： 24で比較機種：自社製電気スト-ブベニ例既 50 cm の距離で加熱して測定 
• X 侃）千葉県産業振興 t シタ-東着テクノプラヴにて自社調べ 




シ - M 治ねせて使えまず 


議 U 肖! 

足元のぶえも解消寒い冬のトイレもあつたか 


刪 


W 艦 


mu 



义を使わないか6安ム 冬の湯冷めを防止 



ルさくても 
しっかり暖かい。 

だから、節電を考える 
エコ暖房を実現します。 


上下の角度調節 


自動首振り運転 

XEC 2 H -400 のみ 


♦ 

ロ ホ 

ロロ 苍 

EC2H- 400 / EC2S-400 

品 名 

エコロミ ー n 

電源電圧 

AC100V 50/60HZ 

消費電力 

弱 200 W 強 400 W 

ヒーター 切替 
スイッチ 

2段階切替（弱•強） 

方 式 

ニクロム 線 

タイマー 

0.5/1 /2/4 時間 (EC2H-400 のみ） 

安全装置 

転倒時電源 OFF スイッチ、温度ヒューズ 
異常加熱防止サーモスタット 

首 振 り 

左右：自動約 75 度上下：手動約 30 度 
(EC2S-400 は自動首振りがありません。） 

本体寸法 

約 W240X D230X H430mm 

質 量 

EC2H-400 : 約 2.2kg/EC2S-400 : 約 1 .9kg 

J A N 

EC2H-400 : 4544446990113 

EC2S-400 : 4544446990090 


m 輸入発売元：株式会社ツイシズ 

TUJins 干 273-0853 

千葉県船橋巿金杉 7-1-9 ツインヒルズ西館 3F 
TEL: 047 -449-8380 FAX : 047-449-8381 
URL : www.twins-corp.com 


お客様ご相談セシター 
TEL : 0263 -92-7355 

受付時間：10:00〜12:00 / 13:00〜16:00 
月〜金曜日(祝日を除く） 






















































































